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VIGNE 


1964-20 


Ilildiou : Dans les foyers, les fortes chaleurs de ces jours derniers ont réduit 
les risques de Mildiou. Dans de nombreux autres vignobles la maladie n'est pas encore 
signalée . 


Néanmoins, en raison de la tendance orageuse qui peut augmenter, un traitement 
devrait être appliqué dès à présent dans tout le vignoble. Il évitera l'extension 
des foyers existants ou l'apparition des taches sur les jeunes feuilles du sommet 
des rameaux. 


Black-Rot ; Les faibles pluies enregistrées depuis notre dernier avis n'ont pas 
favorisé 1 ' aggravation du Black-Rot. Néanmoins, les risques persistent toujours près 
des parcelles incultes. 

Le traitement conseillé ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot. 


ARBRES FRUITIERS 

0&ÇRP c ffP- se des Pommes et des Poires s L'évolution du Carpocapse se poursuit et 
los conditions climatiques sont favorables. Un traitement insecticide devrait donc 
être appliqué dès à présent. 

Toi^^se.Jiriental^ d u Pêoher : Contre la Tordeuse orientale, prévoir un traitement 
sur les variétés dont la récolte n'aura pas lieu avant le 15 août. 


INFORMATIONS 

1 TONE 

Oïdium : 1* Oïdium reste toujours très important en raison du temps favorable, 
les traitements avec le Soufre devront être effectués avec prudence pour ne pas 
augmenter les brûlures déjà importantes après les fortes chaleurs. 


Bordeaux, le 27 juillet 1964 

Le Contrôleur L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, 

chargé des Avertissements, J. BRUNETEAU. 

C. ROUSSEL. 
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